مکش هود, مقدار هوایی که هود در دفیقه توانایی 
خروج ان را دارد بر واحد متر مکعب محاسبه می 
شود. نصب درست هود بر قدرت مکش هود تأثیر 
بسزایی دارد. 
تجهیزات و وسایل تشکیل دهنده هود: 
1 فیلتر: مقدار زیادی از چربی و گرد و غبار را 
2 لامپ: تمامی هود ها مجهز به لامپ هالوژنی 
برای دیدن بهتر غذا می باشند. 
3 حسگر: حسگر یا سنسور موجود در هود ها 
4. کلید تنظیم دور موتور: هود ها دارای سه نوع 
سرعت هستنند که بر اساس میزان آلودگی 
مکان مناسب جهت نصب هود: 
بهترین مکان برای نصب هود بالای اجاق گاز و در 
فاصله 40 تا 60 سانتی متری می باشد. 


تمامی هودها. قبل از روشن کردن اجاق گاز و 


